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Experiment Name: 
Specimen Name: 
Tube Name: 
Record Date: 

SOP: 

QUID: 


EMA 29-05-18 

EMA_50000 

T2 

May 29. 201811:55:33 AM 
Administrator 

f5fda407-97a b-4 6a2-b78d-f 67a75d 006... 


EMA FITC-A 


Population 

#E vents 

D /aParent 

Mean 

| All Events 

50,000 

#### 

880 

□ MUESTRA 

42,424 

85,2 

1.025 

□ ERITROCITOS+ BLASTOS+ LINFOS 

40,3-84 

■95.2 

1,025 

[| NORMAL 

28,401 

70.3 

1,015 

n hs 

346 

0.9 

694 
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2 

0.0 
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